التعرين 
التمرين الاول 
املآالجدول التالي بما يناسب : 


المقدار الفيزيائي 

امس رن ا 

.00 الطقةالكهريتية 00 
سيت ا لس و7 





لمزيد من التمارين و ا 1 


تمكن ......................من التعرف على مستوى أداء الجهاز الكهربائي وفعنة تغدية مصباحين ,1 
قدرته 75117 وورآ قدرته 60117 نلاحظ أن المصباح ......يضياء- أكثرهمتن المصباح ااا 
الحل 


أتمم الفراغ بما يناسب : 
تمكن المميزات الاسمية من التعر ف لَك مُستوى أداء الجهاز الكهربائي .فعند تغذية مصباحين ,,آ 


لمزيد من التمارين و الشروحات زوروn:l‏ 0c.coإjami3dorosmar‏ 


التعرين 


ضع العلامة * في الخانة المناسبة : 


تطبق العلاقة6<][1 بالنسبة لجمبع الأجهزة الكهربائبة التي تشغك بالتيار 


المتناوب الجيبي , 


بستعمل العداد الكهربائي لقياس القدرة الكهربائية الجلنهلكة في المنزل : 
تكون إاضاءة المصباح مفرطة إذا شغلناه بممبزااتة الاسمية . 


الحل 


ضع العلامة * في الخانة المناسبة : 
الاقتراح 
تطبق العلاقة1[[]-28 بالنسبة لجمبع الأجهزة الكهربائبة التي تشغل بالتيار 
المتناوب الجيبي . 
يستعمل العداد الكهربائى لقياس القدرة الكهربائية المستهلكة فى المنزل . 
تكون إضاءة المصباح مفرطة إذا شغلناه بمميزاته الاسمية . . 


د 
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التعرين 
اختر الجواب الصحيح : 


# العلاقة التي تربط المقادير الفيزيائية التالية ۲ر ا راهن 
P=U/I P=Ux] P= U+][‏ 
۾ العلاقة التي تربط المقادير الفيزيائية التاليةر 48 "و٣‏ هي: 
E=C/n nZE/C C=n/E‏ 
م العلاقة التي تربط المقادير الفيزيائية التالية ٤و‏ ۲ وغ هي: 
E=P/t E=Pxt E=P+t‏ 
الحل 


الجواب الصحيح : 
«يه العلاقة التي تربط المقادير الفيزيائية التالية دو IU‏ هي: 
P=Ux1I‏ 
العلاقة التي تربط المقادير الفيزيائية التالية 8ر مو٣‏ هي: 
n=E/C‏ 
العلاقة التي تربط المقادير الفيزيائية التالية ٤و‏ ۲ و) هي: 
E=Pxt‏ ا 
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التعرين 


نعتبر مصباحا ,] يحمل الاشارتين ;:15W(‏ 12۷) . 
1- أحسب القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف المصباح ,] في الحالة التالية : 
U=6V I=0.125A‏ 
2- قارن في هذه الحالة القدرة المستهلكة والقدرة الاسمية للمصباح ,1 .ثم 'استنتج حالة اضاءة هذا 
المصباح .؟ 


الحل 


نعتبر مصباحا 1 يحمل الاشارتين (/195721:515) . 
3 القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف ألمصباح 1 في الحالة التالية : 
U=6V 1=0.125A‏ 

نعلم أن : P-U×]‏ 

تطبيق عددي : 

P= 6Vx<0.125A=0.75W 

4 نللاحظ في هذه الحالة أن القدرة المستهلكة لياح اصغر من القدرة الاسمية للمصباح L‏ 
وبالتالي فان إضاءة هذا المصباح ستكون ضعيفة. 
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التعرين 
يمثل الشكل أسفله صورة لعداد كهربائي لتركيب منزلي خلال فترتين مختلفتين . 


1 01 
1 اكتوبر2010 1 3اكتوبر2010 
1- اعط المدلول الفيزيائي للآشارات المسجلة على العداد الكهريائتي 9 
2- أحسب الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال شهر أكتوبر يب W1؟‏ 
3 استنتج عدد دورات قرص العداد الكهربائي خلال شه اكتوبر ؟ 


الحل 
يمثل الشكل أسفله صورة لعداهركهرابائي لتركيب منزلي خلال فترتين مختلفتين . 


5164kWh S152kWh 
C=1.5Wh/tr C=1.5Wh/tr 
2010 اکتوبر 2010 1اکتوبر‎ 1 
المدلول الفيزيائي للإشارات المسجلة على العداد الكهربائي‎ -1 
و 51641171 تمثلان الطاقة الكهربائية المستهلكة مند وضع العداد.‎ 521177 # 
تمل تابتة العداد. ( الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال دورة واحدة للقرص.)‎ €K- ./) ۴ 
الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال شهر أكتوبر ب 1 هي:‎ -2 
E=5164-5152=12kWh 
عدد دورات قرص العداد الكهربائي خلال شهر أكتوبر هي:‎ -5 
n=E/C نعلم أن:‎ 
n=1200Wh/1.5Wh/tr =800tr 
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التعرين 


يحمل عداد الطاقة الكهربائية لأحد المنازل الإشارتين التاليتين:/0-2.5171) و E1=2100kWh‏ 
والقدرة الكهربائية القصوية المحددة للمنزل هي 6111 حىوم,ط . 
نشغل فى هذا المنزل فرنا كهربائيا بمفرده تحت توتره الاسمى 22017 ؤي ةيراع ونصف وعند انقضاء 
هذه المدة اشار العداد الى القيمة W(‏ )2103 = ,8 . ۰ 
1- أحسب الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف الفرن خلاك مذة تشغيله بط ثم يالجول . 
2- استنتج القدرة الكهربائية للفرن؟ 
3- حدد الصهيرة الملائمة لحماية الفرن » هل الصلهيرّة من عيار 10/4 أم من عيار 5,4 علل جوابك ؟ 
4- نشغل مع الفرن السايق مكواة تحهلر 9ا تين ;800W(‏ 220۷) ومصباحين كل واحد يحمل 
الاشارتين ( 220۷.100۷ )بين متا أذا كان الفاصل يقطع التيار الكهربائي ام لا؟ 


انتهى. 

الحل 
1- الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف الفرن خلال مدة تشغيله ب/1117 هي: 

E=2103-2100=3kWh 
بالجول‎ 

E=3x1000x<3600=1.08<10[ 
القدرة الكهربائية للفرن هي:‎ -2 
P=E/† : نعلم أن‎ 
تطبيق عددي: /2151- ط2177/1.5-م‎ 
: لتحديد الصهيرة الملائمة لحماية الفرن »نحسب شدة التيار 1 المارة في الفرن‎ -3 
ْ[ نعلم ان: []/1-8آ‎ 
تطبيق عددي: 9.0943-/211177/2201-] بما أن 108<1 فان الصهيرة الملائمة هي ذات العيار‎ 
10A 
لنحسب القدرة الإجمالية المستهلكة في المنزل:‎ -4 
P,_2kW+800W+100W+100W= 3000W=3kW 

بما ان ږ۴,>۴ فان التيار لن ينقطع من طرف الفاصل. 
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